Elementos del conector Fakra 
Hola amigos!!!! 


He encontrado en el foro de my-gti.com una información que es muy interesante, las especificaciones y números de referencia de 
los componentes del conector Quad Lock, también conocido como fakra. 


En esta ficha podéis encontrar cada elemento con su respectivo número de referencia de repuesto. Esta información resulta de gran 
utilidad si queréis añadir o modificar terminales en dicho conector, por ejemplo si vais a sustituir el cableado de serie entre la 
radio y los altavoces, para añadir accesorios como un manos libres bluetooth o quien sabe..... En cualquier caso podéis ir al 
concesionario y pedir cualquiera de estos elementos como recambio. 


E aquí la ficha técnica: 
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Conector 1 — 8-pin (4x2) — brown — 3B7 035 447 (3B7035447) 


* Terminal Suelto — N 906 844 05 (N90684405) 


* Cable de Sustitución 0.5mm — 000 979 021 (000979021) 
* Cable de Sustitución 1.0mm — 000 979 133 (000979133) 
* Cable de Sustitución 2.5mm — 000 979 225 (000979225) 


Macho 


* Terminal Suelto — N 103 189 05 (N10318905) 

* Cable de Sustitución 0.5mm — 000 979 022 (000 979 022) 
* Cable de Sustitución 1.0mm — 000 979 134 (000979134) 
* Cable de Sustitución 2.5mm — 000 979 226 (000979226) 


Conector 2 — 8-pin (4x2) — plus quadlock — 3B7 035 444 (3B7035444) =: 


* Terminal Suelto — N 906 844 05 (N90684405) 
* Cable de Sustitución 0.5mm — 000 979 021 (000979021) 


* Cable de Sustitución 1.0mm — 000 979 133 (000979133) 
* Cable de Sustitución 2.5mm — 000 979 225 (000979225) 


Macho 


* Terminal Suelto — N 103 189 05 (N10318905) 

* Cable de Sustitución 0.5mm — 000 979 022 (000979022) 
* Cable de Sustitución 1.0mm — 000 979 134 (000979134) 
* Cable de Sustitución 2.5mm — 000 979 226 (000979226) 


Conector 3- 12-pin (6x2) — green- 3B7 035 447 B (3B7035447B) — telephone 


` 


* Cable de Sustitución 0.5mm — 000 979 009 (000979009) 
Macho 


* Cable de Sustitución 0.5mm — 000 979 012 (000979012) 


Conector 4- 12-pin (6x2) — blue- 3B7 035 447 A (3B7035447A) — cdc 


` 


* Cable de Sustitución 0.5mm — 000 979 009 (000979009) 
Macho 


* Cable de Sustitución 0.5mm — 000 979 012 (000979012) 


Los conectores se pueden pedir cada uno por separado y los cables de sustitución vienen en bolsas de 5, con terminales crimpados 
en ambos extremos. 


Espero que estas referencias os sirvan de ayuda para vuestros bricos, yo por mi parte los estoy aprovechando para conectar un kit 
parrot sin utilizar el incómodo y farragoso adaptador ISO - FAKRA. 


